,   Dreizehnter Abschnitt. Scliwingungen einer Meml
§• 97. Differentialgleichungen der schwjngenc
Eine Membran 1st ein elastischer Korper eines diinnen Hautchens, der einer Biegung ke entgegensetzt, wohl aber einer Ausdehnung. Eine sei in einer gegebenen festen Randcurve durcb Randes iiberall constante Zugkraft P ausges nehmen an, dass sle im Gleichgewichtszustand< liegt, die wir zur #2/-Ebene machen.
Fur das  Gleichgewicht sind dann  die mol krafte durch §. 69 (4) bestimmt:
m-              s = P, ry° = p, zs = o,
^ }                                       x = o.
Wenn die Membran durch eine anfanglic der Gleichgewichtslage herausgebracht 1st, wobe festhalten wollen, so wird sie Schwingungen a sich dann auch die Druckkrafte nait der Ze: